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विद्युत मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 18 मई, 2017 
का . आ . 1690( अ). — दिनांक 17.08. 2006 को अधिसूचित तथा 16.05.2016 को यथासंशोधित मुख्य 
वैद्युत निरीक्षक तथा वैद्युत निरीक्षक नियमावली , 2006 की अर्हताओं, शक्तियों और कृत्य नियम , 2006 के साथ 
पठित विद्युत अधिनियम , 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 162 की उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशालय ( डीजीएमएस ) के निम्नलिखित अधिकारियों को इस 
अधिसूचना की तारीख से डीजीएमएस में अपने कार्यकाल तक उपर्युक्त नियम में वर्णित अर्हता एवं शर्त को पूरा 
करने के अधीन डीजीएमएस में मुख्य वैद्युत निरीक्षक एवं वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है: 
क्र . सं . अधिकारी का | 

डीजीएमएस में पदनाम जिस पद पर कार्यभार । 
नाम 

नियुक्त किया ग्रहण करने की 

___ जाना है । तिथि 
| जी . एल . कांता बी . टेक . (इलेक्ट्रिकल उप महा निदेशक, खान मुख्य वैद्युत 30. 06. 1995 

निरीक्षक 
इंजीनियरिंग) सुरक्षा ( वैद्युत ) 
2. | पोथुमुदी दामोदर बी. टेक . (इलेक्ट्रिकल ) उप निदेशक , खान वैद्युत 12.05. 2014 

| सुरक्षा ( वैद्युत ) 

निरीक्षक 
3. | नरसिम्हा राव एम. टेक . ( इलेक्ट्रिकल | - उपर्युक्त - उपर्युक्त - 15. 05. 2014 
गुल्लापल्ली 

पावर सिस्टम्स ), 
एम. बी . ए, बी .टेक . (ईईई ) 


पात्रता 


1. 


राव 
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4 . 


- उपर्युक्त 


- उपर्युक्त - । 

| 25 . 04. 2014 


- उपर्युक्त 


- उपर्युक्त - | 16.05. 2014 


| अरका सौमयाजुलु बी.टेक. (ईईई ) 

धुलीपाला 
वेंकट सुब्बाराव बी .टेक. ( ईईई ) 
अंकालागल्ला 
एस . आनंदावेल एएमआईई ( इलेक्ट्रिकल ) 
टी . अरुण | बी .ई. ( ईईई ) 
| महेश्वर रेड्डी बी .टेक. ( ईईई ) 


- उपर्युक्त 
- उपर्युक्त 
- उपर्युक्त 


- उपर्युक्त 24.04. 2014 
- उपर्युक्त 06.06. 2014 
- उपर्युक्त - । 15. 05. 2014 


|0 


कानला 


0 


11. 


| रघु मेरुगु बी .टेक. (ईईई ) 

- उपर्युक्त - उपर्युक्त 26.03. 2014 
| राजीव बी .ई. (इलेक्ट्रिक .) - उपर्युक्त - उपर्युक्त - । 

| 03. 04.2014 
ओमप्रकाश वर्मा 

एम . बी . ए. ( आपरेशंस ) 
अनिल टोप्पो | बी .टेक. ( ईईई ) 

- उपर्युक्त 

- उपर्युक्त 07 .04. 2014 
12. विकास गोविंद | एम .टेक . (पावर - उपर्युक्त 

- उपर्युक्त - 03. 11. 2014 
राव मेशराम 

इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड पावर 
सिस्टम्स ) 

बी .ई. ( ईईई ) 
उपरोक्त वर्णित अधिकारी समय- समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से 
संबंधित उपाय ) विनियम , 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार डीजीएमएस के अधिकार वाले क्षेत्रों में प्रचालनाधीन 
वैद्युत कार्यों, वैद्युत संस्थापनाओं, वैद्युत रोलिंग स्टॉक के संबंध में अथवा डीजीएमएस के वैद्युत नियंत्रणाधीन / 
डीजीएमएस से सम्बद्ध कार्यों एवं वैद्युत संस्थापनाओं के संबंध में अधिकारों का प्रयोग करेंगे एवं कार्यों का निष्पादन 
करेंगे तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर , अपने संबंधित कार्यक्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर खानों के संबंध 
में मुख्य वैद्युत निरीक्षक तथा वैद्युत निरीक्षक के रूप में भी अपने अधिकारों का प्रयोग एवं कार्यों का निष्पादन भी 
करेंगे । 
डीजीएमएस यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त अधिकारी डीजीएमएस में उप -महानिदेशक, खान सुरक्षा ( वैद्युत )/ उप 
निदेशक , खान सुरक्षा ( वैद्युत ) के रूप में उन्हें सौंपे गए कार्य के संबंध में मुख्य वैद्युत निरीक्षक या वैद्युत निरीक्षक 
नहीं होंगे । 
वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जो केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए 
आवश्यक समझे और यह प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के अनुसार पूरा किया जाएगा । 

[ फा . सं . 42/ 5/ 2016 - आरएण्डआर ] 


ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF POWER 


NOTIFICATION 

New Delhi, the18th May, 2017 
S . O . 1690 ( E ). — in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 162 of the Electricity Act, 2003 
( 36 of 2003 ) read with Qualifications, powers and functions of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 
2006 notified on 17 .8 .2006 and as amended on 16 .05 . 2016 , the Central Government hereby appoints the following 
officers of Directorate General of Mine Safety ( DGMS) as Chief Electrical Inspector and Electrical Inspector for DGMS, 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 . 


B . 


- do 


- do 


from the date of this Notification till his tenure in DGMS, subject to fulfilment of the qualification and Condition 
mentioned in the above Rule: 
Sl. No. Name of the 

Qualification Designation in To be Appointed Date of Joining 
Officer 

DGMS 

as 
G . L. Kanta Rao B . Tech in Dy . Director 

Chief 

30 .06 . 1995 
Electrical 

General of Mines Electrical 
Engineering Safety ( Elect.) 

Inspector 
Pothumudi Tech Dy. Director of 

Electrical 12 . 05 . 2014 
Damodar (Electrical) Mines Safety 

Inspector 

(Elect.) 
Narasimha Rao M . Tech 

-do 

15 .05 .2014 
Gullapalli 

( Electrical Power 
Systems), 
M . B . A ., B . Tech 

(EEE ) 
Arka Somayajulu B . Tech (EEE) 

-do 25 .04 . 2014 
Dhulipala 
Venkata Subbarao B . Tech (EEE) 

- do 

16 .05 .2014 
Ankalagalla 
S . Anandavel AMIE 

-do 

-do 

24 .04 .2014 
( Electrical) 
T . Arun B . E . (EEE ) 

- do 

- do 

06 . 06 .2014 
Maheswara Reddy B . Tech (EEE) 

-do 15 .05. 2014 
Kanala 
Raghu Merugu B . Tech (EEE) 

- do 

- do 

26 . 03.2014 
Rajeev B . E . (Electrical), 

-do 

- do 

03 .04 .2014 
Omprakash Verma M . B . A . 

(Operations ) 
Anil Toppo | B . Tech (EEE ) 

- do 

- do 

07 . 04 .2014 
Vikash Govind M . Tech (Power 

- do 

-do 

03 . 11 .2014 
Rao Meshram 

Electronics & 
Power Systems), 
B . E . (EEE ) 


-do 


-do 


The above mentioned officers shall exercise the powers and perform his functions in respect of electrical works , 
electrical installations and electrical rolling stock in operation within the areas occupied by the DGMS or in respect of 

ectrical rolling stock in operation within the areas occupied by the DGMS or in respect o 
works and electrical installations under the control of DGMS/belonging to DGMS and shall also exercise the powers and 
perform function as Chief Electrical Inspector and electrical inspector in relation to a mine, within the local limits of their 
respective jurisdiction except the State of Jammu & Kashmir , as per the procedure provided in Central Electricity 
Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply ) Regulations, 2010 , as amended from time to time. 
DGMS will ensure that above said officials shall not be the Chief Electrical Inspector or Electrical Inspector in respect of 
the work assigned to him as Dy. Director General of Mines Safety ( Elect.)/Dy. Director of Mine Safety ( Elect.) in 
DGMS. 


The person appointed as Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider 
necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government. 

[F . No. 42/5/2016 - R & R ] 
JYOTI ARORA , Jt. Secy. 
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